WikipediA 

Panare 


Panare ( Enapa ) er karíbamál sem er talað í Venesúela í 
Suður-Ameríku af 3.000 - 4.000 manns. 


Karíbamál 

Norðurkaríbamál: Akavajo | Apalaí | Kalínja | Mapójó | Panare | Patamóna | Pemón | Tíríjó 
Suðurkaríbamál: Karihóna | Katjúiana | Kúikúró-Kalapaló | Hitjkarjana | Jarúma | Makviritari | Matípúhí 


Þessi tungumálagrein er stubbur. Þú getur hjálpað til með því að bæta við greinina (https://is.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Panare&veaction=edit). 



Málsvæði 

Panare 

Enapa 

Venesúela 

Heimshluti 

Suður-Ameríka 

Fjöldi málhafa 3.000-4.000 

Ætt 

Karíbamál 


Norðurkaríbamál 

Panare 


Tungumálakóðar 

ISO 639-2 

sai 

SIL 

PBH 

ATH: Þessi grein gæti innihaldið hljóðfræðitákn úr 

alþjóðlega hljóðstafrófinu í Unicode. 


Tenglar 

■ Ethnolouge Álitsgerðin (á ensku) (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=pbh) 


Sótt frá „https://is.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Panare&oldid=1379454“ 


Þessari síðu var síðast breytt 8. mars 2013, klukkan 20:25. 

Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons Tilvísun-DeilaEins leyfi. Sjá nánar í notkunarskilmálum. 







































